
八ードウエア保註 


☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。 
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場台はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の 
製品においては不要です。）また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。 
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型 蚕 

WN - WAG/USL 

保証期間 

ご購入曰より12ヶ月間ち効 


r •み 

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。 
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WN-WAG/USL 

必ずお読み<ださい 


本紙では無線 LAN US 巨アダプター 「 WN - WAG / USU 似下、本製品と呼びまず)をご使用いただく際の 
ごま意、アフターサービスなどにつして説明していまず。必ずお読みになり、本紙を保管してください。 

本製品のセットアップち法につし、ては、【かんたんセットアップガイド】(別紙)をご覧ください。 

こんな時には 


次の手順にしたがって、正常にインストールされていることをご確認くださし、。 
1. げパイスマネージャ」を起動して、次の内容を確認しまず。 


•ここを確認、 


[ネットワークアダプタ]の下に [1-0 DATA WN - WAG/USL Wireless LAN 
Adap お r ] と表示されていることを確認しまず>その頭に川マークが表示されてい 
ないことも確認しまず> 確認できたら [ OK ] ボタンをクリックして画面を閱じまず。 


〇 [マイ〕ンピュータ]をちクリックし[プ□パティ]をク 
IJ ックします> 

0 [システムのプ□パティ]が表示されますので[デバイ 
スマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]で 
[ネットワークアタブタ]をタブルクリックします。 
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2. 確認の結果、下の該当するケースをご覧ください。 

表示がない場合 

デ/\'イスマネージャの「？その他のデイス」をダブルクリックし、 [? ネットワー 
クコント □-ラ] が表示さ tl ているか確認しまず。表示されている場合は、いったん 
本製品を外し、 [? ネットワークコント□—ラ]が消えるかを確認しま丈 

本製品が誤認識されていまずので、下の手順を実行して 
<ださい。 

再度挿入して本製品のランプがつ < か確認しまず， 

ランプがつかない場合は、右上の「パソコンに本製品を接続 
しても、ランプが消なしている」を参照してください。 


咖占な脚 


[!] マークがつし、ている場合、 [? WN - WAG / USL ] として 
誤認識されている場合 

①…-日 DATA WN - WAG/USL Wireless LAN Adapter ] または 口 
WN - WAG / USL ] 

などと誤認識されたドライバをクリックし、選巧されていることを確認した 
後、右クリックし、表示されたメニューから悄 y 除]をクリックしてください。 
あとは画面の指示にしたがって削除しま丸 


①ダブルクリック 
©右クリックー 


【例1】 [! 1-0 DATA WN - WAG/USL Wireless LAN Adapter ] と 
誤認識されている場合 
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【例2】口 WN - WAG / USL ] と誤認識されている場合 
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ドライバの更巧(巳).. 
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@サポートソフト CD - R 日 M を挿入しま丸 
メニュー画面が表示されまずので;[カスタムインストール]一照線 LAN ドライバ] 
の順にクリックし、画面の下に表示されている[アンインストール]をクリックしま 
丸あとは、画面の指示にしたがって[夕 へ] 一[夕 へ] 一院了]をクリックしまを 
資) いったん、本製品を取り外しま丸 

④添付 CD - R 日 M の画面で見るマニュアル内、[カスタムインストール]でドライバを 
インストールしまず。画面で見る7ニユアルの見かたにつし、ては、かんたんセット 
アップガイドをご覧ください。 


•本製品がしっかり挿し込まれていない場合がありま丈 
本製品をいったん巧き、再度しっかり奥まで挿し込んで、本製品が認識され 
るかどラかをお試しくだい。 

• US 己ハブに接続している場合は、パソコンの US 己ポートに挿してくださし、。 
•添イ寸の US 己延長アダプターを使用してみて認識されるかをお試しくださし、。 


沁、 ■ お使いのアクセスポイントの電源が入っていることをご確認ください。 

fc ’ 沁^^お使いのアクセスポイントが SSID を通知しないタイプの場合がありま东 

この場合、 CD - R 日 M 内の画面で見るマニュアル内「アクセスポイントと通信ずる 
_」をご覧ください。 

fc 沁—アクセスポイントとパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除してお試しく 
ださい。 

箱の中を確認ずる 

ご使用の前にじ I 下のものがそろっていることを □ にチェックをつけながらご確認ください。 
万一、不足品がありましたら、雜社サポートセンターまでお知らせください。 


※箱や徊包材は大切に保管し、修埋などの輸送の際にご利用ください。 


使用上のごを意 


■本無線 LAN US 巨アダプターは、無線 LAN をご利用になるパソコンに装着しま东パソコン W 外の機器で 
のご利用で生じた損害小ラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねまずので'、あらかじめご了承くだ 
さい。 

■無線 LAN USB アダプターのインス! -- ルをずる前に、アクセスポイントの設定を行い、有線 LAN 接続で 
インターネットに接続できることを確認しておいてください。 

■本製品はパソコンの US 巨ポートに直接接続してくださし、。(リ5巨ノ\ブ増設の US 巨ポートには接続できません。） 
■本製品は、 2.4 GHz および己 GHz 帯域の電波を使用していまず> 

本製品を使用ずる上で'、無線局のを許はお、要ありませんが、 W 下のミち意をご確認ください。 

• W 下の近くでは使用しなし、でください。 

〇ペースメーカー等の度業 • 科学 • 医療用機器等 

〇工場の製造ライン等で使用され Z ： いる移動体識別用の構内無線局娩許を要する無線局） 

〇特定小電力無線局(免許を要しない無線局） 

上記の近< で本製品を使用ずると、電波の干渉を発生ずる恐れがありまず， 

そのため、通信ができなくなったり、速度が遲くなったりずる場合がありまず> 

•携帯電話、 PHS 、 テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しなしでください。 

携帯電話、 PHS 、 テレビ、ラジオ等は、無線 LAN とは異なる電波の周液数帯を使用していま东 
そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用してわ、本製品の通信およびこれらの機器の通信に 
影響はありません。 

ただし、これらの機器を無線 LAN 製品に近づけた場台は、本製品を含む無線 LAN 製品が発する電磁波 
の影響によって、音声や映像にノイス'が発生ずる場台がありまず， 

•間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。 

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用され?:いる木材やガラス等などは通過しまずので'、 
部屋の壁に木材やガラスがあってら通信できまず， 

ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場台、電波は通過しません。部屋の壁 
にそれらが使用されている場台、通信ずることはできません。 

同様にフ□ア間でわ、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。 

•屋外で、、己 GHz 帯 ( IEEE 802 .1 1 a ) を使用しなし、でください。 

本製品を屋外で使用ずる場台は、あらかじめ己 GHz 帯の電波を無効にしてください。まちにより己 GHz 
無線機器を屋外で使用ずることは禁止されていまず， 

■省電カモード(スタンバイ、レジューム、八イバネーシヨン)にはが応しておりません。 


大切に保管してください。 


取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証 
期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご 
提示の上、お買い求めの販売店または弊社（修理センター）にご 
依頼ください。 

.. X ：(キリトリ線） . 


ご販売店様へ 

しお客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記 
入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご掠印ください。（保証 
期間が無期眼の製品においては不要です。） 

2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられま 
せん。 


修理の際は、保証書を切り取り製品に同個して送付してくださし、。 


廝線 LAN 設定ウイザード]が表示されない 


アクセスポイントが表示されない 


パソコンに本製品を接続してら、ランプが消なしている、 
デパイスマネージヤで認識されない 


参ユーザー登録はこちら 

http://www.iodata.jp/regist/ 

ユーザー登録をする際に S/N (シリアル畜导）び必要な場合びあります 
のでメモしでおいでください。 S / N は本製品に貼られでいるシールに 
巧きされでいる12巧の英数きです。（例： ABC 1 234567 ZX ) 


□本製品。個） 

□ US 己延長アダプター(1本） 

□サポートソフト CD - R 日 Mn 枚） 

□かんたんセットアップガイド （1 枚） 

□ に.4目 Hz 帯使用の無線機器につし、て」シール （ 1枚) 
因必ずお読みください(保証書付き） （1 枚:本紙） 


〇 


Windows Vista ® の場台 

Windows XP の場台 

Windows 2000の場含 

[スタート]をクリックし、[マイコンピュー 
夕]をちクリックして、[プ□パティ]をクリ 
ックします。 

[スタート]をクリックし、 
[マイコンピュータ]を 
ちクリックして[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

[マイコンピュータ]を 
ちクリックし、 

[プ□パティ] 

をクリックします。 

画面左の[デバイスマネージャ]をクリック 
します。 

[システムのプ□パティ]画面が 
表示されますので、[ハードウエア] 

タブをクリックして[デバイスマネージャ] 

をク U ックします。 


〇 


〇 [デバイス マネー ジャ]画面で[ネット ワークア タブダ! 
をタブルクリックします。 


バ立譜證^2 ^タスレクリッス 

:巨料ネットワ-クア巧：が r 

* - 脚： ... 

)ATA WN-WAG/USL Wireless LAN Adapter ； 
■825 が抗 S 巧- Pa 巧^ WSiTi 巧 TWatJT 巧 - — 


ここきお现掛王： 

I a# 1-0 DATA 
〜巧内 PCTl 

>巧バッテリ 
+ ♦ プ化ツサ 
+ フロッピーデイスウコシト□’ 


.日 DATA 


肖 IJ 除 ( U ) 


mm 


④ここを確認 


Windows Me、Windows 9S SE の場合 


②ここを確認 


Windows Vista®、Windows XP、Windows 2000の場さ 


•日 DATA 


販売店 


OS により確認ち法が異なりまず。 















































































































無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごを意 


7 K 警告 


(お客様の権利ヴライノトンー保護)に関する重要な事項でず!） 

無線 LAN では、 LAN ケープ;レを使用ずる代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるとしけ利点がありま丸 
その反面、電波はある範囲内であれば障害物徑等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場台、 W 下のような問題が発生ずる可能性がありまず> 

•通信内容を盗み見られる 
悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 

ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 
メールの内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性がありまず， 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

個人情報や機密情報を取り出ず(情報漏洩） 

特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず(なりずまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信ずる(改ざん） 

コンビュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる(破颗 
などの行為をされでしまラ可能性がありまず> 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に巧応ずるためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていまずので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用ずることで、、その問題が発生ずる 
可能性は少なくなりまず> 無線 LAN 機器は、購入直後の状態におしては、セキュリティに関する設定が施され Z ： 
いない場合がありま丸 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくずるためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセス 
ポイントをご使用になる前に、お、ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがっ 
て行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なちまによりセキュリティ設定が破られることもあり得まずので'、ご理解の上、 

一、停用くだゴい 

セキュリティの設定などにつして、お客様ご自分で対処できない場台には、製社サポートセンターまでお問い台 
わせください。 

当社では、お客様がセキュリテイの設定を行わないで'使用した場台の問題を巧分理解した上で'、お客様自身の 
判断と責任におしでセキュリティに関する設定を行い、製品を使用ずることをお奨めしまず> 

※セキュリティ巧策を施さすあるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生 
してしまった場合、株式会社アイ•才一•データ機器は、これによって生じた損害に巧ずる責任を負いかねまず> 


必ずお守り < ださい 

ここでは、お使いになるちへの危害、財度への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためのま意事 
項を記載していまず。ご使用の際には、必ず記載事頂をお守りください。 

■警告及を意表示 


A 

この表示を無視して誤った取0扱いを 

A 

この表示を無視して誤った取0扱いをずる 

/\ 

すると、人体に多大な損傷を負ラ可能 

/\ 

と、人び損傷を負ラ可能性又は物的損害の 

敬化 
言口 

性び想定される内容を示しています。 

を意 

みの発生び想定される内容を示しています。 


■絵記号の意 P 未 


A 


この記号はを意(警告を含む）を 
促ず内容を告げるちのでホ 
記号の中やお<に具体的な内容び 
書かれていまず。 


例） 


瓜 


「発乂ミ主意」を 
表ず絵表示 


0 


この記号は禁止の行為を告げるち 
のでホ記号の中やお < に具体的 
な内容び書かれています。 


例） 




「分解禁止」_ 
を表す絵表 W 


この記号は必ず行っていただきた 
い行為を告げるちのでホ 
記号の中やお<に具体的な内容び 
書かれていまず， 




例）^5?1電源プラブを抜く」 
を表ず絵表示 


y !\ 警告 


〇 本製品を使用する場合は、己I使用のパソコンや周辺機器の乂ーカーび指示している警告、を意表示 
を厳守し、正しい手順で使用して< ださい。 

警告•を意事項を無視すると人体に多大な損傷を負ラ可能性びあ0ます。 
j 胃^ 了 また、正しい手順で操作しない場合、予期せめトラブルび発生する恐れびありまず。己I使用のパソ 

コンや周辺機器の乂ーカーび指示している警告、を意事項、正しい手順を厳守して < ださい。 



本製品をめ5した0、水気の多い場所で使用しないでください。 

お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は乂災 • 感電 • 故障の原因とな0ます。 


水めれ禁止 


0 故障や異常のまま、通電しないで<ださい。 

本製品に故障や異常びある場合は\必ずパソコンか5取0外し、コン tz ン h か5電源プラブを 
抜いて< ださい。また、絶巧に通電をしないで <ださい。そのまま使用ずると、乂災•感電•故障の 
原因とな0ます。 

0 本製品を病院内で使用しないで<ださい。 

医療機器の誤動作の原因になる乙とびあ0ます。 

禁止 

0 日本国外で使用できません。 

禁止 

〇 ふ臓ペース乂一力一の装着部位か上離して使用してください。 

電波によ0ペース乂ーカーの動作に影響を与える恐れびあ0ます。 

厳守 

0 本製品を飛行機の中で使用しないで<ださい。 

飛行機の計器などの誤動作の原因にな0ます。飛行機の中ではコンピュータか5本製品を取0 
外してください。 

0 本製品を己 GHz 帯で使用ずる場合、屋外で使用しないでください。 

本製品を屋外で使用する場合は、あ5かじゆ己 GHz 帯の電波を無効にしてください。法令により 
^止 5GHz 無線機器を屋外で使用することは禁止されています。 


/!\>王后 



/王が、 


本製品を使用中にデータび消失した場合でち、データの保証は一切いたしかねまず 
取扱説明書などで、操作ち法を確認して操作してください。 

また、故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。 


0 

禁止 


本製品はじ(下のよラな場所(環境)でな管•使用しないで < ださい。 

故障の原因となることがあ0ます。 

参振動や衝撃の加わる場所参直射日光のあたる場所参湿気やホコ IJ び多い場所参温湿度 
差の激しい場所参熱の発生する物の近<(ス h —フ; t ータなど）参強い磁力•電波の発生 
ずる物の近く（磁石、ディスプレイ\スピーれラジオ、無線機など）参水気の多い場所(台所、お 
室など）参傾いた場所参腐食性ガス雰囲気中に khiS.N ん SCXNOx など）参静電気の影響 
の強い場所参保温性呆湿性の高い（じゆラたん•スポンジ•夕Iンボール箱•発泡スチ□ールな 
ど)場所 (f 呆管は問題あ0ません） 


0 本製品は精密部品でホじ(下のことに己Iミ主意ください。 

参落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない 
:止 参本製品の上に水などの液体や、ク IJ ップなどの小部品を置かない 

参重いちのを上にのせない 

参本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 


0 本製品のコネクタ部分には直接手を触れないで<ださい。 

静電気び流れ\部品び破壊されるおそれびあ0まホまた\静電気はホ服や人体か5ち発生する 
^1， ため、本製品の取り付け•取り外しは\スチールキビネットなどの金属製のちのに触れて、静電 

"" 気を逃びした後で行ってください。 

0 パソコンか5本製品にアク tz ス中にパソコンや本製品の電源を切った0、 iJtz ツトしないでくださし、。 
故障の原因になつたデータび消失ずるおそれびありまホ 

禁止 


サポートセンターへのお問い合わせ 
( ① 弊社ホームぺージをご確認ください。 


分解禁止 


本製品を己I自分で修理•分解•改造しないで < ださい。 

乂災や感電\やけど、故障の原因とな0ます。 

修理は弊社修理 tz ンターに乙依頼ください。分解したり\改造した場合、 f 呆証期間であってち有料 
修理となる場合びあ0ます。 


〇 煙びでた0変な臭いや音びした5、すぐに使用を中止してください。 

そのまま使用すると乂災•感電の原因とな0ます。 

厳守 

A 本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続ち法を己I確認にな0、じ(下のことにごを意ください。 
/0\ 参接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品を己I使用ください。指定品外を使用す 
ると乂災や故障の原因とな0ます。 

胃\参ケーブルにものをのせたり、弓Iつ張ったり、折り曲け•押しつけ•加工などは行わないでください。 
乂災や故障の原因とな0ます。 


サポートソフト CD - R 日 M 内の画面で見るマニュアルの晒ったときに助で解みできない場 
合は、サポート Web ページ内の「製品 Q 这 A 、 News など」もご覧ください。過去にサポートセ 
ンターに寄せられた事例なども紹介されていま丸 


製品 Q 这 A や News など 


http://www.iodata.jp/support/ 


また、サポートソフトをバージョンアップずることで解みできる場合がありま丸下記の弊社 
サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウン□ードしてお試しください。 


最新 サポー トソフト 


http://www.iodata.j p/lib/ 


( @それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。 ） 


住所：干 920-8513 石川県金が市桜田町 2 T 目84番地 

アイ•才一■データ第2ビル 
株式会社アイ•才一•データ機器サポートセンター 


... ><( キリトリ線） . 

保証規定 


[1 保証内容 


取扱説日ち書’本体添付ラペルなどのを意書きに従った正常な使用が態で故 
障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、鮮社の 
判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしく 
は コニツ ト単位の部品はお返しいたしません。 

[2 保証が象 I 


保証の巧象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添 
付の消耗品類は保証の対象とはな D ません。 


[3 修理依頼 


修理を弊社へご依頼される場合は、製品と八ードウエア保証書を弊社へお持 
ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、凳送時の費用は 
お客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます 
。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、 
ご購入時の箱’捆包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送が況 
が確認できる業者のご利用をお願いいたしまず。 


[4 保証適応外 


保証書をご提示し作こだきましても、;欠の場合は有料修理となります。 

1) ご購入日から保証期間が経過した場合。 

2) 修理ご依頼の際、八ードウェア保証書のご提示がいただけない場合。 

3) 八ードウェア保証書の所定事頃(型番、お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無 
期限の製品は除く)など)が未記入の場合、または字旬が書き換えられた場合。 

4) 义災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異甫 
電圧による故障もしくは損傷。 


己）お買い上げ後の輸送、移動時の落下 • 衝撃などお取 D 扱いが不適当なた 
め生じた故障わしくは損傷。 

己）接続時の不備に起因する故障もし<は損傷、または接続している他の機 
器に起因する故障もし < は損傷。 

7) 取扱説日月書に記載の使用方法またはま意に反ずるお取り扱いに起因ず 
る故障わしくは損傷。 

曰）弊社じ>(外で改造、調整、部品交換などをされた場合。 

9) その他弊社の判肋に基づき有料と認められる場合。 

10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置じ(がでの使用。 


己弊社を責 


本製品の故障、または使用によって生じた保をデータのミ肖失など、直接およ 
び間接の損害につし VC 弊社は一切の責任を負いません。 

[6 保証ち効節囲 __ J 

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です 
This warranty is valid only in Japan. 

《八ードウェア保話書は、八ードウェア保証書および本保証規定にお示した期間、条件のもとにおしで無料修理 
をお約束するものです■八ードウェア保証菌こよってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 


お願い 

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の 
許諾なしじ複製することはできません。八ードウェア保証書は所定事項が 
記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告な 
く変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品 
を販売される場合は瞥社営業までご相談ください。 


電話 本社 076 - 260-3644 ま京 03 - 3254-1144 

※受付時間9:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX 本社 076 - 260-3360 ま京 03 - 3254-9055 

ィンターネット： http :// www . lodata . j p / support / 

お知 5 せいただ < 事項について 

ヴポー htz ンターへお問い合わせいただ < 際は、事前にじ(下の事項を己I用意 < ださい。 

1. 己I使用の弊社製品名 

2. 己I使用のパソコン本体の型番 

3. 己使用の 0S のバージヨン 

4. h ラブルび起こった状態ラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラー乂ツ tz —ジ 
などの内容） 


修理について 

修理につし、ては、サポートソフト CD - ROM の画面で見るマニュアル内、[アフターサービスにつし、て]をご覧く 
ださい。 


Copyright (C) 2005 -2009 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 








































